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ROSA CENTIFOLIA. 

R. germinibus ovatvs, pedunculisque hispidis; caule hispido acu- 
leato; pedolis inermibus. L. sp. pl. Willd. sp. 2, 1071. 

Pers. sjn. 19. PoiR. Ency. 6, p. 276. ExcL var. l 

Rosier á cent feuilles, DC. Nouv. FI. fr. 3704- 

R. (Centifolia.) Rau, Enum. Rosarum, etc. p. 109. 

LE ROSIER A CENT FEUILLES. 

DESCRIPTION. 

Cet arbrisseau seleve á la hauteur de six á sept pieds : ses 
branches sont chargées d’aiguillons nombreux, presque droits, 
inégaux. Les folióles au nombre de cinq, rarement de sept, 
profondément et comme doublement dentées, d’un vert 
obscur, pubescentes en-dessous, sont munies, sur les bords, 
de quelques poils glanduleux; le pétiole est garni de pareils 
poils, mais sans aiguillons. Les ovaires épais, de forme 
ovale, sont fortement hérissés ainsi que les pédoncules : les 
lobes du cálice, concaves, trois pinnatifides foliacés et deux 
simples, sont glanduleux á l’extérieur, et garnis intérieure- 
ment de duvet. La corolle, de forme arrondie, se conqjose 
de nombreux pétales d’une teinte rose, qui devient plus 
foncée á mesure Cju’ils se rapprochent du centre de la fleur. 

On trouve cette rose figurée dans Clusius, Miller, Knorr, 
miss Lawrence, Roessig, XHortiis Anglus, Curtís, le Nouveau 
Dühamel, etc. 































































































































































